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Kundmachung der MA 21— 
Hächenwidmungs- und 
Behuuungsplan 


Flächenwidmungs- und 
Bebauungspläne 


(MA 21 — Plan Nr. 5538.) 


Auf Grund des $ 1 Abs. 3 der BO für Wien wird 
bekanntgegeben, daß die Bezirksvertretung für den 
13. Bezirk in ihrer Sitzung am 14. März 1978, Zl. BV 
13 — R 7/1978, unter Anwendung des $ 1 Abs. 1 der 
BO für Wien gemäß dem Magistratsantrag die un- 
wesentliche Abänderung des Flächenwidmunss- 
plans und des Bebauungsplans für das Gebiet zwi- 
schen der Rosenhügelstraße und dem Linienzug 
a-e im 13. Bezirk, Kat.G. Rosenberg, beschlossen 
hat. 


(MA 21 — Plan Nr. 5535.) 


Auf Grund des $ 1 Abs. 3 der BO für Wien wird 

bekanntgegeben, daß der Gemeinderat in seiner 
Sitzung am 17. März 1978, Pr.Z. 830/78, unter An- 
wendung des $ 1 Abs. 1 der BO für Wien gemäß 
dem Magistratsantrag die Abänderung des Flächen- 
widmungsplans und des Bebauungsplans für das 
Gebiet zwischen Sieveringer Straße, Daringer- 
gasse, Linienzug a—c, Goltzgasse, Linienzug d—f, 
Fußweg 12 169, Fußweg 12 166, Linienzug h—j, 
Weinberggasse und Börnergasse im 19. Bezirk, 
Kat.G. Ober-Döbling und Unter-Sievering, sowie 
die Festsetzung einer Schutzzone für einen Teil 
dieses Gebietes beschlossen hat. 


Die Beschlußtexte und die dazugehörenden 
Planbeilagen können vom Tage dieser Kundma- 
chung an in der MA 21 während der Parteienver- 
kehrsstunden eingesehen werden, wobei auch Ver- 
I eltisungen dieser Operate bestellt werden 
Önnen, 


» 


Magistrat der Stadt Wien 
Magistratsabteilung 21 


(MD-BD 112/78.) 


Verlautbarung 


Gemäß $ 22 Abs. 1 lit. b des Ziviltechnikergesetzes, 
BGBl. Nr. 146/1957, wird verlautbart, daß mit Be- 
scheid des Landeshauptmanns von Wien vom 23. Fe- 
bruar 1978, MD-BD 112/78, das Erlöschen: der Befug- 
nis eines Architekten, des Dipl.-Ing. Robert Zeid- 
ner, 12, Oswaldgasse 27, festgestellt wurde. 

Wien, im März 1978 


Amt der Wiener Landesregierung 
Magistratsdirektion — Stadtbaudirektion 


Wiener Stadtwerke — Verkehrsbetriebe 
Abteilung für Hochbau 
und Gebäudeerhaltung 
15, Zinckgasse 27 


Öffentliche Ausschreibung 


Öffentliche Ausschreibung der Zimmermanns- 
arbeiten für die Herstellung der Dachschalung 
in der Station Friedensbrücke der Linie U 4. 


Öffentliche Anbotseröffnung am Donnerstag, 
dem 20. April 1978, um 9 Uhr in 15, Zinckgasse 
27, 2. Stock (Speisesaal). 


Ausschreibende Stelle: Wiener Stadtwerke — 
Verkehrsbetriebe, Abteilung für Hochbau und 
Gebäudeerhaltung, 15, Zinckgasse 27, 2. Stock. 


Die Anbotsunterlagen sind gegen Erlag von 
65 S inklusive 18 Prozent Mehrwertsteuer in der 
Abteilung für Hochbau und Gebäudeerhaltung, 
15, Zinckgasse 27, 3. Stock, Zimmer 35, ab 
6. April 1978, von 8 bis 15 Uhr erhältlich. 


Zuschlagsfrist: 8 Wochen. 


Wiener Stadtwerke — Elektrizitätswerke 
Abteilung B/5 
Öffentliche Beleuchtung 


Öffentliche Ausschreibung 


Öffentliche Ausschreibung der ZReinigungs- 
arbeiten an der Öffentlichen Beleuchtung und 
die dazugehörigen Schaltböcke im Wiener 
Gebiet. 


Ausschreibende Stelle: Wiener Stadtwerke — 
Elektrizitätswerke, Abteilung B/5, Öffentliche 
Beleuchtung, 2, Obere Donaustraße 21—27. 

Die Anbotsunterlagen liegen von Freitag, den 
7. April 1978 bis Freitag, den 21. April 1978 im 
2. Stock, in der Zeit von 7.30 bis 10 Uhr auf. 

Öffentliche Anbotseröffnung am Dienstag, dem 
2. Mai 1978, um 10 Uhr in 2, Obere Donaustraße 
21—27, 1. Stock. 

Es werden nur Anbote von konzessionierten 
Elektrofirmen berücksichtigt, die nachweislich 
gleichartige ZReinigungsarbeiten durchgeführt 
haben. 

Das Anbot ist im verschlossenem Umschlag in 
der Kanzlei der Abteilung B/5, bis spätestens 
eine halbe Stunde vor Anbotseröffnung abzu- 
geben. 


Wohnpark Alt-Erlaa 
Gemeinnützige Wohnungs-AG 


Öffentliche Ausschreibung 


Öffentliche Ausschreibung der PVC-Belagsar- 
beiten für den Wohnhausneubau Wohnpark Alt- 
Erlaa, 23, Anton Baumgartner-Straße, Block B, 
bestehend aus 8 Stiegenhäusern mit je 22 be- 
ziehungsweise 26 Wohngeschossen, zusammen 
1026 Wohnungen. 


Öffentliche Anbotseröffnung am Donnerstag, 
dem 27. April 1978, um 10 Uhr in der Techni- 
schen Abteilung der Gesiba, 1, Rudolfsplatz 13a, 
3. Stock, Zimmer 311. 

Ausschreibende Stelle: Wohnpark Alt-Erlaa, 
Gemeinnützige Wohnungs-AG Gesiba als Treu- 
handgesellschaft, 1, Rudolfsplatz 13a. 

Die Anbotsunterlagen liegen in der Techni- 
schen Abteilung der Gesiba, 1, Rudolfsplatz 13a, 
3. Stock, Zimmer 311, von Montag bis Donners- 
tag von 7.30 bis 12 Uhr und 12.30 bis 16.30 Uhr 
und Freitag von 7.30 bis 13.30 Uhr, auf. 

Zuschlagsfrist: 8 Wochen. 


Verlustanzeigen 


Folgende amtliche Dienstlegitimationen sind in 
Verlust geraten und werden hiemit für ungültig er- 
klärt: 

Dienstlegitimation Nr. 31.809 der Bediensteten der 
Wiener Stadtwerke — Elektrizitätswerke Erika 
Reeschuch:; 

Dienstlegitimation Nr. 60.251 des Bediensteten der 
wiener Stadtwerke — Gaswerke KarlSchneider. 


Hünnebeck-Austria 
(0 22 2) 86 26 38 A 


Geräte zum Kostensparen 


Feuerverzinkte 


Stützen und Schalungsträger 
(MIETE — VERKAUF) 
(Hünnebeck — Geräte mit Lebensdauer) 


| HÜNNEBECK -— ein echter Partner - 
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Bauansuchen 


eingelangt in der Zeit vom 
13. bis 17. März 1978 


Neubauten 
3. Bezirk: Schlechtastraße 4, Büroobjekt, ARBO 
Technischer Dienst, im Hause, Bauführer und 


Planverfasser noch nicht bekanntgegeben. 


Juchgasse 11, Appartementhaus, Renate Reiben- 
schuh, 10, Per Albin Hanssons-Straße 147, Baufüh- 
rer und Planverfasser Bauunternehmung Johann 
Possler & Co. KG, 21, Lohnergasse 7. 


Um- und Zubauten 


und sonstige bauliche Veränderungen 


1. 


Bezirk: Bösendorferstraße 6, Wohnungsumbau, 
Architekt Dipl.-Ing. Artur Duniecki, im Hause, 
Bauführer Bauunternehmung Dipl.-Ing. F. Katlein, 
7, Siebensterngasse 42—44, Planverfasser Architekt 
Dipl.-Ing. Artur Duniecki, 1, Bösendorferstraße 6. 


Postgasse 14, Dr. Geissler & Co. KG, im Hause, 
Bauführer und Planverfasser Baumeister Ernst 
Gulnerits, 15, Clementinengasse 24. 


Franziskanerplatz 1 identisch Weihburggasse 17, 
Planwechsel, Österreichische Ärztekammer, 1, 
Weihburggasse 10—12, Bauführer Dipl.-Ing. Her- 
bert Lorenz, 1, Weihburggasse 10—12, Planverfas- 


ser Diplominnenarchitekt B.O.IA. Richard 
Schneider, Baden, Helenenstraße 118a, Nieder- 
österreich. 


Rudolfsplatz 1 identisch Gonzagagasse 10, Plan- 
wechsel, K. & T. & K. Kriechbaum, 15, Benedikt 
Schellinger-Gasse 11—13, Bauführer und Planver- 
fasser Gerhard Petsch Ges. mbH, 15, Braunhir- 
schengasse 7. 


Seitenstettengasse 5 identisch KRabensteig 5, 


Deckenauswechslung, Hofmeisteramt des Stifts 
Seitenstetten, 1, Franz Josefs-Kai 29, Baufüh- 
rer und Planverfasser Ingur Bauges., 3, Ober- 


zellergasse 12. 


Wipplingerstraße 5 identisch Jordangasse 1, 
Dachgeschoßausbau, Dipl.-Ing. Georg Dressler, 13, 
Gloriettegasse 7, Bauführer noch nicht bekannt- 
gegeben, Planverfasser Architekt Klaus Agger- 


mann & Anton Holtermann, 4, Theresianum- 
gasse 33. 
Goldschmiedgasse 6, Kleinlastenaufzüge, Rauch 


Ges. mbH, 1, Graben 15, Bauführer Baumeister 
Robert Dominkovits, 13, Treffzgasse 30, Planver- 
fasser Wilhelm Seemann, 10, Troststraße 43. 


Stephansplatz 2, Ölfeuerungsanlage, Zentralspar- 
kasse der Gemeinde Wien, Bauführer Baumeister 
Richard Lugner, 7, Halbgasse 35, Planverfasser 
Alfred A. Arnold, 2, Sportklubstraße 6. 


Opernring 3—5 identisch Elisabethstraße 4-6, 

Planwechsel, Österreichisches Verkehrsbüro Ges. 

mbH, 1, Friedrichstraße 7, Bauführer Baumeister 

Ing. Konrad Mandahus, 19, Sandgasse 36 a, Plan- 

er Architekt Hans Hollein, 4, Prinz Eugen- 
raße 80. 


Bezirk: Lassallestraße 4, Erwin Rosenberg, 4, 
Operngasse 18, Bauführer und Planverfasser Bau- 
unternehmung Rudolf Schneider Ges. mbH & Co. 
KG, 16, Pfenninggeldgasse 21. 


Böcklinstraße 106 identisch Brandgasse 4, Woh- 
nungszusammenlegung, Willibald Preissl, im 
Hause, Bauführer und Planverfasser Baufirma Ru- 
dolf Denk, 4, Waltergasse 6. 


GROSSREINIGUNGEN 


Trockenputzen 

(Wand- und Plafondreinigung) 
sowie Fußboden 

schleifen und versiegeln 


Schädlingsbekämpfung 


WIEN 1, BALLGASSE 4 
Telefon 52 78 05 


WIENS gxö%teANACHBETRIEB 


Negerlegasse 4 identisch Schöllerhofgasse 10—12 
identisch Lilienbrunngasse 10—12, Planwechsel, 
Bayer Parkgaragen-Errichtungs- und. Betriebs- 
Ges. mbH, 20, Webergasse 18, Bauführer und 
Planverfasser Universale Hoch- und Tiefbau AG, 
1, Renngasse 6. 


Malzgasse 2, Badeinbau, Werner und Susanne 
Bienek, im Hause, Bauführer und Planverfasser 
Ing. Herbert Stöhr, 2, Ausstellungsstraße 17. 


Praterstraße 26, Planwechsel, Josefine Strobl- 
mayr, im Hause, Bauführer Baumeister Ing. Hel- 
mut Kozelka, 18, Semperstraße 37, Planverfasser 
Architekt Dipl.-Ing. W. Kral, 5, Siebenbrunnen- 
gasse 1a. 


Handelskai 138, Propangastanklager, Neubau Zen- 
trales Amtsgebäude, Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten Wien, im: Hause, Bauführer und 
Planverfasser BP Austria AG, 13, Margetin- 
straße 8C. 


Tandelmarktgasse 22—24, Wohnhausneubau, Eka- 
zent, Wohnungseigentumsges. mbH, 3, Nußdorfer 
Straße 38, Bauführer noch nicht bekanntgegeben, 
Planverfasser Architekt Dipl.-Ing. Elise Sundt. 


Taborstraße 23, Wohnhausanlage, Ekazent, Woh- 
nungseigentumsges. mbH, 9, Nußdorfer Straße 38, 
Bauführer nöch nicht bekanntgegeben, Planver- 
fasser Architekt Dipl.-Ing. Elise Sundt. 


Kafkastraße 11/1, Aufzugseinbau, Gemeinde Wien, 
MA 24, Bauführer noch nicht bekanntgegeben, 
Planverfasser Architekt R. Wawrik, 1, Bösendor- 
ferstraße 9. 


Ennsgasse 27, Planwechsel, Bauunternehmung 
Irene Vesely, Ges. mbH, 9, Glasergasse 15, Bau- 
führer und Planverfasser Bauunternehmung Irene 
Vesely, Ges. mbH, 9, Glasergasse 15. 


Heinestraße 15, Planwechsel, Hotel Restaurant am 
Augarten, im Hause, Bauführer und Planverfas- 
ser Baumeister Ing. Adolf Kaufmann, 1, Franz 
Josefs-Kai 17. 


Leopoldsgasse 51, Rechtsanwalt Dr. Rainer Kunodi, 
im Hause, Bauführer Baumeister Norbert 
Kosatko, 21, Wilhelm Raab-Gasse 5, Planverfas- 
ser noch nicht bekanntgegeben. 


3. Bezirk: Aspangstraße 45, Planwechsel, Neusiedler 


Gemeinnützige Wohnbau Ges. mbH, 3, Rennweg 
70, Bauführer noch nicht bekanntgegeben, Plan- 
verfasser Architekt Günter Krisch, 17, Veronika- 
gasse 27. 


Invalidenstraße 13—15 identisch Landstraßer 
Hauptstraße 2c, Portalumbau, Josef & Anna 
Schrammel OHG, 4, Paniglgasse 17a, Bauführer 
noch nicht bekanntgegeben, Planverfasser 
Architekt mag. Andjelka Weinhold, 14, Hadik- 
gasse 48. i 


Bauring 66, Selbstfahreraufzüge, A. Brischek, 3, 
St. Marx, Fleischgroßmarkt, Stand 65-66, Bau- 
führer Mischek Fertigbau AG, 1, Dorotheergasse 
7, Planverfasser Freissler-Otis Ges. mbH, 10, Er- 
lachplatz 2—4. y 


Viehmarktgasse 5—6, Wasserrückkühlanlage, 
Gustana Menü Service Ges. mbH, 9, Spittelauer 
Lände 45, Bauführer Voitl & Co. Bauges. mbH, 7, 
Zollergasse 15, Planverfasser Architekt Dr. Lois 
J. Holk, 1, Kärntner Straße 23. 


Beatrixgasse 6, WC-Einbau, Maria Anna Berg- 
mann, im. Hause, Bauführer und Planverfasser 
Dipl.-Ing. Dr. techn. Rudolf Führer Ges. mbH, 
6, Brückengasse 8. 


Reisnerstraße 24, Katharina Mauerer, im Hause, 
Bauführer und: Planverfasser Stadtbaumeister 
Ing. Schlichtinger, 7, Kirchengasse 38. 


Rechte Bahngasse 14, Militzer & Münch, im 
Hause, Bauführer und Planverfasser Bauges. 
Kastner & Härtel, 20, Jägerstraße 44. 


Kölblgasse 32, Wohnungszusammenlegung, Her- 
bert Mahr, 18, Messerschmidtgasse 26, Bauführer 
und Planverfasser Ing. Badjura, Petri & Co. KG, 
8, Schlösselgasse 19. 


Fasangasse 11—13 identisch Gerlgasse 5, Credit- 
anstalt Bankverein, 1, Maria Theresien-Straße 22, 
Bauführer noch nicht bekanntgegeben, Planver- 
fasser Architekt G. Frankl und Mitarbeiter, 13, 
Himmelhofgasse 40 a—c. 


4. Bezirk: Schikanedergasse 1, Türdurchbruch, Wil- 


lipald Vock, im Hause, Bauführer Baumeister 
Josef Pichler, Ternitz-Raglitz, Raglitzer Straße 93, 
Niederösterreich, Planverfasser noch nicht be- 
kanntgegeben., 


VI.BURGBASSE2 
9372 ur Serie 


Wohllebengasse 18, Verlängerung eines Kleinla-, 
stenaufzuges, Express Internationale Spedition 
Ges. mbH, im Hause, Bauführer Bauges. Kastner 
& Härtel, 20, Jägerstraße 44, Planverfasser Gröt- 
zer & Büttner, 20, Ratschkygasse 3. 


Naschmarkt, Standgruppe 10, Standnummen 
168—214, Gemeinde Wien, MA 23, Bauführer noch 
nicht bekanntgegeben, Planverfasser Gemeinde 
wien, MA 19. S 


Argentinierstraße 48, Selbstfahreraufzug, Hertz ' 
Hochfellner, 4, Mommsengasse 19a, Bauführer 
Gallee & Co. Ges. mbH, 12, Aßmayergasse %, 
Planverfasser Wilhelm Seemann, 10, Trost- 
straße 43. 


Große Neugasse 32—34 identisch Schäffergasse_1ı;, 
Hans Lackner, im Hause, Bauführer und Plan- 
verfasser Dipl.-Ing. Otto Beyer, 9, Schwarzspa- 
nierstraße 7. 


5. Bezirk: Wimmergasse 38 identisch Siebenbrun- 
nengasse 32, Ilse Reichel, im Hause, Bauführer 
Bauunternehmung Josef Karner Ges. mbH, ıı, 
Simmeringer Hauptstraße 118, Planverfasser 
Architekt Dipl.-Ing. Leopold Sobotka, 9, Liech- 
tensteinstraße 43. 


Ramperstorffergasse 43 identisch Viktor Christ- 
Gasse 23, Wohnungszusammenlegung, Walter 
Legl, Ternitz, Kardinal Innitzer-Gasse 7, Nieder 
österreich, Bauführer und Planverfasser Baumkei- 
ster Peter Kalischek, 15, Langmaisgasse 5—9. 


Schönbrunner Straße 13, Dachgeschoßausbau, 
Wallner & Neubert, im Hause, Bauführer noch 
nicht bekanntgegeben, Planverfasser Baumeister 
Ing. Gustav Richter, Klosterneuburg, Kierlinger 
Straße 100 b, Niederösterreich. 


Hartmanngasse 2b, Selbstfahreraufzüge._ Sozial- 
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, 
5, Wiedner Hauptstraße 84—86, Bauführer Arge 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt- 
schaft, 5, Hartmanngasse, Planverfasser Wert- 
heim-Werke AG, 10, Wienerbergstraße 21—25. 


Te 


6. Bezirk: Mariahilfer Straße 63, Portal, Jäger, im 
Hause, Bauführer Bauunternehmung Karl Satra, | 
22, Bernoullistraße 6, Planverfasser Portalbau 
Schindler, 17, Gschwandnergasse 32. 


Magdalenenstraße 26, Badeinbau, Karl Schuster, 
im Hause, Bauführer und Planverfasser Dipl.-Ing. 
Otto Beyer, 9, Schwarzspanierstraße 7. 


Windmühlgasse 6, Pension Quisisana, Etelka Zseles, 
im Hause, Bauführer und Planverfasser Baumei- 
ster Hans Scheidl, 22, Pilotengasse 106. 


7. Bezirk: Zieglergasse 37, Mag. Elfriede Felkel, 
im Hause, Bauführer Stadtbaumeister Ing. Erwin 
Füll, 3, Hafengasse 6, Planverfasser noch nicht 
bekanntgegeben. 


Lerchenfelder Straße 15, Kommerzialrat Alfred 
Matejka, 1, Getreidemarkt 14, Bauführer Baumel- 
ster Max Schandl’s Nachfolger, 19, Gebhardti- 
gasse 8, Planverfasser noch nicht bekanntgegeben. | 


8. Bezirk: Piaristengasse 54, Präsident Ing. Rudol 
Sallinger, 5, Nikolsdorfer Gasse 37, Bauführer noch 
nicht bekanntgegeben, Planverfasser Architekt 
Prof. Dipl.-Ing. Josef Fleischer, 5, Hartmann- 
gasse 5. 


Pfeilgasse 14, Rechtsanwalt Dr. Erich Lihl, |. 
Bartensteingasse 8, Bauführer und Planverfasse! 
Baumeister Architekt Ing. Hans Leinwather 
Bauges. mbH & Co. KG, 19, Probusgasse 19. 


9. Bezirk: Gießergasse 6, Walter Cebis, 3, Keinel- 
gasse 21, Bauführer und Planverfasser Macr0- 
Bauges. mbH, Maria-Enzersdorf, Ottensteinstraße. 
62, Niederösterreich. 


Nußdorfer Straße 90, Fassadenschwebebühne 
Bundesgebäudeverwaltung I Wien, 3, Hetzgasse 2 
Bauführer noch nicht bekanntgegeben, Planvel- 
fasser Mannesmann Leichtbau, 17, Rupertusplatz 1: 


Harmoniestraße 10 identisch Liechtensteinstraße' 
33, Erna Kaderabek, im Hause, Bauführer und 
Planverfasser Stadtbaumeister Ing. Erwin Fül, 
3, Hafengasse 6. 


Lustkandlgasse 39, Wohnungszusammenlegung, 
Margarethe Wild, im Hause, Bauführer Anton 
Kroker’s Söhne, 9, Mosergasse 10, Planverfassel 
noch nicht bekanntgegeben. 


Nußdorfer Straße 86, Josef Schützenhofer, im 
Hause, Bauführer und Planverfasser Robl Hoch- 
bauges. mbH, 18, Paulinengasse 18. 


Julius Tandler-Platz, Selbstfahreraufzüge, Büro- 
haus-Vermietungs- und Verwaltungs Ges. mbH, 
1, Maria Theresien-Straße 22, Bauführer Arge 
TZ-CA, 9, Nordbergstraße, Planverfasser Wert 
heim-Werke AG, 10, Wienerbergstraße 21—25. 


Ki idgasse 90, Selbstfahreraufzug, F. M. 
m Bau ehe Hause, Bauführer G. & H. 
N hael; 1, Löwelstraße 6, Planverfasser Thyssen 
Aufzüge, Graz, Steiermark. 


Straße 145, Fahrtreppe, Sepp Michel- 


burger 2] 
eo Favoritenstraße 130, Bauführer W. F. Som- 
‚“ 0. Ettenreichgasse 23, Planverfasser Wert- 


Mer) Werke AG, 10, Wienerbergstraße 21—25. 


i latz 1—2/1—7, 9, Aufzugseinbau Gemeinde 
en MA 52, Bauführer noch nicht bekanntgege- 
ben, ’Planverfasser Dipl.-Ing. Walter Bräuer, 6, 


Laimgrubengasse 4, 


Be-Gußriegelstraße, Wartehalle, Wiener 
Ba arke — Verkehrsbetriebe, 4, Favoriten- 
straße 9-11, Bauführer Ernst Fritsche, 18, Naafl- 
gasse 1-3, Planverfasser Wiener Stadtwerke — 
Verkehrsbetriebe, 4, Favoritenstraße 9—11. 


Anbau von Eonennuz 
sen, Gemeinde Wien, MA 27, Bauführer noc 
lt bekanntgegeben, Planverfasser Dipl.-Ing. 
Walter Bräuer, 6, Laimgrubengasse 4, 


Neilreichgasse 85—89, 


irkenhof, Stg. 25/2, Umwidmung der Wohnung 

“ Magazin, Gemeinde Wien, MA 52, Bauführer 
noch nicht bekanntgegeben, Planverfasser Ge- 
meinde Wien, MA 27. 


Quellenstraße 24 b, Anbau von Personenaufzügen, 
Gemeinde Wien, MA 27, Bauführer noch nicht 
bekanntgegeben, Planverfasser Dipl.-Ing. Walter 
Bräuer, 6, Laimgrubengasse 4. 


11. Bezirk: Zippererstraße 16—22, Anbau von Perso- 


nenaufzügen, Gemeinde Wien, MA 27, Bauführer 
noch nicht bekanntgegeben, Planverfasser Dipl.- 
Ing. Walter Kiener, 9, Liechtensteinstraße 60/10. 


Simmeringer Hauptstraße 60—64, Anbau von Per- 
sonenaufzügen, Gemeinde Wien, MA 27, Baufüh- 
rer noch nicht bekanntgegeben, Planverfasser 
Dipl.-Ing. Walter Kiener, 9, Liechtensteinstraße 


60/10. 


Molitorgasse 5—9, Anbau von Personenaufzügen, 
Gemeinde Wien, MA 27, Bauführer noch nicht 
bekanntgegeben, Planverfasser Dipl.-Ing. Walter 
Kiener, 9, Liechtensteinstraße 60/10. 


Leberstraße 56-60, Ölfeuerungsanlage, F. M. 
Hämmerle, im Hause, Bauführer noch nicht be- 
kanntgegeben, Planverfasser Mayrhofer & Co., 17, 
Leopold Ernst-Gasse 1. 


12. Bezirk: Längenfeldgasse 68/91, Umwidmung 
einer Wohnung in Magazin, Gemeinde Wien, 
MA 52, Bauführer noch nicht bekanntgegeben, 
Planverfasser Gemeinde Wien, MA 27. 


Steinbauergasse 36, Anbau von Personen- 
aufzügen, Gemeinde Wien, MA 27, Bauführer 
Scholl, 15, Mariahilfer Straße 204, Planverfasser 
D.I. Herbert Schuster, 13, Amalienstraße 34/5/15. 


13. Bezirk: Wattmanngasse 10, Anlagenänderung, 
Wolfgang Denzel, im Hause, Bauführer Progress 
Bauges. mbH, 14, Cumberlandstraße 56, Planver- 
fasser Werner Vranek, 22, Wagramer Straße 55. 


Großer Ring, Ölfeuerungsanlage, Architekt Erich 
Vencour, im Hause, Bauführer Progress Bauges. 
mbH, 14, Cumberlandstraße 56, Planverfasser 
Asperner Bau, 22, Aspernstraße 100. 


Versorgungsheimplatz 1, Gemeinde Wien, MA 23,. 
Bauführer noch nicht bekanntgegeben, Planver- 


fasser Gemeinde Wien, MA 19. 


Beckgasse 42, Selbstfahreraufzug, Infra Ges. mbH, 
8, Josefstädter Straße 74, Bauführer Wiener Be- 


triebs- und Baugesellschaft, 1, Wallnerstraße 4, 


Planverfasser Steier- 


Thyssen-Aufzüge, 
mark. 


Graz, 


Speisinger Straße 109, Ölfeuerungsanlage, Ortho- 
pädisches Spital, im Hause, Bauführer Baumeister 


Rudolf Denk, 4, Waltergasse 6, Planverfasser 
Energie Plan, 13, Fasholdgasse 3. 
Matrasgasse 1a, Ölfeuerungsanlage, Dipl.-Ing. 


Goldnagl, im Hause, Bauführer Baugesellschaft 
Hofstädter, 11, Mautner-Markhof-Gasse 34, Plan- 
verfasser Karl Jäger, 6, Liniengasse 4. 


Eduard Klein-Gasse, Lüftungsanlage, Kuratorium 
Wiener Jugendheime, 2, Ferdinandstraße 16, 
Bauführer Baumeister Rathmanner, 12, Aichhorn- 
Sasse 8, Planverfasser Swatek & dCerny, 21, 
Lohnergasse 2. 


M. Bezirk: Salzwiesengasse 10, Ölfeuerungsanlage, 
Lisbeth Söllner, 17, Taubergasse 66, Bauführer 
Bauunternehmung Webern, Graz, Steiermark, 
Planverfasser Leopold Skibar, Preßbaum, Nieder- 
österreich, 


Schuhbrechergasse 19, Ölfeuerungsanlage, Julius 
Bach, im Hause, Bauführer Carsen-Bau, 12, 
Vivenotgasse 24, Planverfasser Attems, 23, Sieben- 
hirtenstraße 15. 


Heimstättenstraße 10, Ölfeuerungsanlage, Dipl.- 
Ing. Wurm, im Hause, Bauführer Morawski & 
Co., Kritzendorf, Niederösterreich, Planverfasser 
Steininger, Kritzendorf, Niederösterreich. 


18. 


20. Bezirk: 


22. Bezirk: 


Bierhäuselberggasse 2—4, Ölfeuerungsanlage, Ger- 
hild Schmidt, im Hause, Bauführer Heinrich 
Attenberger, Kritzendorf, Niederösterreich, Plan- 
verfasser Gebrüder Medek, 3, Strohgasse 10. 


Riedstraße 10, Ölfeuerungsanlage, Franz Walter, 
im Hause, Bauführer noch nicht bekannt- 


gegeben, Planverfasser Technosan, 1, Zelinka- 
gasse 2. 
Bezirk: Währinger Gürtel-Nußdorfer Straße, 


Wartehalle, Wiener Stadtwerke — Verkehrs- 
betriebe, 4, Favoritenstraße 9—11, Bauführer Ernst 
Fritsche, 18, Naaffgase 1-3, Planverfasser 
Wiener Stadtwerke — Verkehrsbetriebe, 4, Favo- 
ritenstraße 9—11. 


Pappenheimgasse 3, Kf£z-Stellplätze, 
ARBO Brigittenau, 20, Pasettistraße 58, Bauführer 
noch nicht bekanntgegeben, Planverfasser Bau- 
unternehmung Karl Aspermayer Ges. mbH & Co. 
KG, 19, Kahlenberger Straße 16. 


21. Bezirk: Richard Neutra-Gasse 6, Selbstfahrer- 


aufzug, Zumtobel AG, 10, Gudrunstraße 90, Bau- 
führer Mischek AG, 1, Dorotheergasse 7, Planver- 
fasser Sowitsch AG, 16, Wiesberggasse 14. 


Hassingergasse 50, Ölfeuerungsanlage, Friedrich 
Werner, 2, Große Schiffgasse 20/8, Bauführer 
Michler KG, 1, Wildpretmarkt 2, Planverfasser 
Klaus Werner, Hainfeld, Niederösterreich. 


Jedleseer Straße 66—94, Selbstfahreraufzüge, Ge- 
meinde Wien, MA 27, Bauführer Progress Bauges. 
mbH, 14, Cumberlandstraße 56, Planverfasser 
Freissler-Otis Ges. mbH, 10, Erlachplatz 2—4. 


Adolf Amadeo-Gasse 6, Ölfeuerungsanlage, Oskar 
und Margarethe Binder, im Hause, Bauführer 
und Planverfasser Franz Rosenkranz, Preßbaum, 
Niederösterreich. 


Schießanlage Stammersdorf, Gellerfangwand, 
Heeressportverein Wien, 21, Stammersdorf, Bau- 
führer Kutsch, 8, Fuhrmannsgasse 22, Planver- 
fasser Studio Proksch, 1, Kohlmarkt 14. 


Kl. Gänsehäufel, \ 
Polizei-Sportverein, 1, Postgasse 7, Bauführer 
Aktiv-Bau, 22, Bellegardegasse 2, Planverfasser 
Thermaco, 22, Schüttaustraße 45. 


Strigelgasse 20, Ölfeuerungsanlage, Günter Viken- 
scher, 3, Klimschgasse 17, Bauführer Johann 
Linzer, Adresse nicht bekanntgegeben, Planver- 
fasser Attems Ges. mbH, 23, Siebenhirtenstraße 15. 


Ziegelhofstraße 92, Ölfeuerungsanlage, Karl Man- 
hartsberger, im Hause, Bauführer und Planver- 
fasser Asperner Bau, 22, Aspernstraße 100. 


Waldheimstraße 38 a, Ölfeuerungsanlage, Helmut 
Gollich, im Hause, Bauführer Baumeister Heissen- 
berger, 12, Lichtensterngasse 2, Planverfasser 
Calor, 22, Wagramer Straße 173. 


23. Bezirk: Werk Rodaun, Hängekrananlage, Perl- 


mooser Zementwerke AG, 4, Operngasse 11, Bau- 
führer noch nicht bekanntgegeben, Planverfasser 
Freissler-Otis, 10, Erlachplatz 2—4. 


Zetschegasse 1, Selbstfahreraufzug, C. G. Prima- 
vesi, 6, Mariahilfer Straße 63, Bauführer Bau- 
unternehmung Bretterklieber, Pöllau, Steiermark, 


Planverfasser Thyssen-Aufzüge, Graz, Steier- 
mark. 

Abbrüche 
4. Bezirk: Naschmarkt, Standgr. 10, Gemeinde 


Wien, MA 23, Bauführer Erwin Brauneder, Vösen- 
dorf, Ortsstraße 114, Niederösterreich, ; Planver- 
fasser Gemeinde Wien, MA 19. 


6. Bezirk: Esterhäzygasse 28, Wohnhaus, Assicu- 


razioni Generali, 6, Mariahilfer Straße 79, Bau- 
führer noch nicht bekanntgegeben, Planverfasser 
Hochbauatelier R. Wiesbauer, 7, Neubaugürtel 28. 


11. Bezirk: Kaiser-Ebersdorfer Straße-Hörtengasse, 


Trafostation, Wiener Stadtwerke — Elektrizitäts- 
werke, 9, Mariannengässe 4, Bauführer noch nicht 
bekanntgegeben, Planverfasser Wiener sStadt- 
werke — Elektrizitätswerke, 9, Mariannengasse 4. 


16. Bezirk: Johann Nepomuk Berger-Platz 7, städti- 


sches Althaus, Gemeinde Wien, MA 27, Bauführer 
H. Schu & Co., 3, Esteplatz 5, Planverfasser Ge- 
meinde Wien, MA 27. 


Seitenberggasse 2, städtisches Althaus, Gemeinde 


wien, MA 27, Bauführer H. Schu & Co., 3, Este- 
platz 5, Planverfasser Gemeinde Wien, MA 27. 


AHNKITN 


FARBENPRODUKTI 


} IM 


Ölfeuerungsanlage, 


Spezialanstrichstoffe, Lacke, Dispersions- u. Emulsionsfarben 


FELIX WINDISCH 


oN 1100 Wien 10, Ober- 


Grundabteilungen 


6. Bezirk: Mariahilf, E.Z. 760, Gste. 1352/1, 1352/2, 
KAWOG Wohnungseigentumsges. mbH, 7, Wim- 
bergergasse 30 (MA 64 — E.Z. 760/Mariahilf, 1/78). 


Mariahilf, E.Z. 341, 1400, Gste. 1112/1, 1112/5, Dipl.- 
Ing. Manfred Eckharter, 1, Friedrichstraße 6, für 
Evangelische Pfarrgemeinde AB, Wien-Gumpen- 
dorf (MA 64 — E.Z. 341/Mariahilf, 1/78). 


11. Bezirk: Simmering, E.Z. 1486, 2221, Gste. 874/1, 
874/22, Dipl.-Ing. Ulf Röhrig, Klosterneuburg, 
Franz Rumpler-Straße 10, Niederösterreich, für 
protokollierte Firma Motorenfabrik J. Warcha- 
lowski und protokollierte Firma Fritz Mauthner 
(MA 64 — E.Z. 1486/Simmering, 1/78). 


Simmering, E.Z. "282, 2983, 2157, Gste. 582/13, 
598/28, 598/29 u. a., Stadt Wien, vertreten durch 
die MA 41 —447/5Gd (MA 64—E.Z. 282/Sim- 
mering, 1/78). 


Simmering, E.Z. 1731, Gste. 317/1, 317/2, 543/2, 
646/2, 196, 1885/2, Baurat h.c. Dipl.-Ing. Dr. techn. 
Erich Meixner, 1, Helferstorferstraße 4, für Ring- 
En Ges. mbH (MA 64—E.Z. 1731/Simmering, 
1/78). 


13. Bezirk: Ober-St. Veit, E.Z. 1422, 2725, Gste. 712/5, 
712/8, 712/13, Dipl.-Ing. Raimund Fellinger, 1, 
Gonzagagasse 19, für Dr. Oskar Winkler und Mit- 
eigentümer (MA 64 — E.Z. 1422/Ober-St. Veit, 2/78). 


14. Bezirk: Hütteldorf, E.Z. 846, 848, 779, 3124, Gste. 
596/4, 596/3, 595/14, 595/13, Dipl.-Ing. Erich Schmidt, 
6, Linke Wienzeile 118, für Dr. Richard Kruspel 
uns Miteigentümer (MA 64—E.Z. 846/Hütteldorf, 

78). 


15. Bezirk: Fünfhaus, E.Z. 943, 1501, Gste. 1098, 1099 
u.a., Stadt Wien, vertreten durch die MA 41 — 
5324/74Gd (MA 64 — E.Z. 943/Fünfhaus, 1/78). 


16. Bezirk: Ottakring. E.Z. 1707, Gste. 359, 360/1, 
Dipl.-Ing. Raimund Fellinger, 1, Gonzagagasse 19, 
In Anna Komarek (MA 64—E.Z. 1707/Ottakring, 
1/78). 


17. Bezirk: Dornbach, E.Z. 2313, 2457, Gste. 885/8, 
884/10, 884/6, Dipl.-Ing. Josef Angst, 1, Friedrich- 
straße 2, für Rosa Kuttelwascher (MA 64 — EZ. 
2313/Dornbach, 1/78). 


19. Bezirk: Ober-Sievering, E.Z. 271, 725, Gste. 8/2, 
8/3, 8/4 u.a., Erwin Wannemacher, 19, Sieveringer 
Straße 76, und Kurt Winter, 19, Silbergasse 4 
(MA 64 — E.Z. 271, Ober-Sievering, 1/78). 


Heiligenstadt, E.Z. 443, 1202, Gste. 1074, 648/7, 645/4, 
Baurat h.c. Dipl.-Ing. Dr. techn. Erich Meixner, 


1, Helferstorferstraße 4 für Rudolf Bauer 
(MA 64 — E.Z. 443/Heiligenstadt, 1/78). 
Ober-Döbling, E.Z. 2003, 2208, Gste. 333, 952, 


Republik Österreich, Post- und Telegraphen- 
direktion für Wien, Niederösterreich und Bur- 
genland, 1, Dr. Karl Lueger-Platz 5 (MA 64 — E.Z. 
2003/Ober-Döbling, 1/78). 


Salmannsdorf, E.Z. 73, 350, Gste. 196/2, 196/3, 396/1, 
Dipl.-Ing. Josef Angst, 1, Friedrichstraße 2, für 


protokollierte Firma Hameau-Wohnunsseigen- 
DEEP OEERRS (MA 64—E.Z. 73/Salmannsdorf, 
1/78). 


Nußdorf, E.Z. 61, Gst. 535, Dipl.-Ing. Josef Angst, 
1, Friedrichstraße 2, für Josef und Auguste 
Ketzander und Mag. arch. Werner Höfer (MA 64 — 
E.Z. 61/Nußdorf, 1/78). 


21. Bezirk: Leopoldau, E.Z. 808, 436, Gste. 1166/2, 
1465/7, Dipl.-Ing. Raimund Fellinger, 1, Gonzaga- 
gasse 19, für Bunzl & Biach AG (MA 64 — E.Z. 436/ 
Leopoldau, 1/78). 


Leopoldau, E.Z. 1044, 3558, 3644, 2782, Gste. 2255/4, 
2255/7, 2255/41 u. a., Stadt Wien, vertreten durch 


die MA 41 — 4097/72 Gd (MA 64—E.Z. 1044/Leo- 
poldau, 2/78). 
23. Bezirk: Atzgersdorf, E.Z. 432, Gste. 592, 593, 


590/3, Stadt Wien, vertreten durch die MA 41 — 
3675/77 Gd (MA 64 — E.Z. 432/Atzgersdorf, 1/78). 


Atzgersdorf, E.Z. 410, 1250, 1802, Gste. 545/2, 547, 
1109/11, Stadt Wien, vertreten durch die MA 41 — 
2233/77 Gd (MA 64 — E.Z. 410/Atzgersdorf, 1/78). 


Erlaa, E.Z. derz. unbekannt, Gste. 252/9, 252/10, 
Stadt Wien, vertreten durch die MA 41 — 522/76 Gd 
(MA 64 — Erlaa, 1/78). 


Inzersdorf, E.Z. 3802, Gste. 517/450, 517/447, 517/449, 
Stadt Wien, vertreten durch die MA 41 — 3894/ 
76 Gd (MA 64 — E.Z. 3802/Inzersdortf, 1/78). 


Erlaa, E.Z. 1, 917, Gste. 63/10, 74/40, 
Walter wWeigert, 23, Wittgensteinstraße 97, 
Stadt Wien (MA 64 — E.Z. 1/Erlaa, 1/78). 


Dipl.-Ing. 
für 


Laaer Straße 91, Telephon 68 51 28 


USTROBOHR 


SPEZIALARBEITEN F. GRUND- U. TIEFBAU 


8010 Graz, Schmiedgasse 40, Tel.031 22/75060, FS 03-1668 
1030 Wien, Ditscheinergasse 3/lll, Tel.0222/735631, FS 01-3585 


@ INJEKTIONEN mit Zement, Kunststoff und 
Chemikalien 


:@ STABILISIERUNG von Böschungen und 
Setzungsbehebungen 


® GEFRIERVERFAHREN | | 
® VERANKERUNGEN in Fels u. Lockerboden 


@ SCHLITZ- und SCHMALWÄNDE 
System ETF 


® GROSSBOHR-, RAMM- u. ZUGPFÄHLE 


@ AUFSCHLUSSBOHRUNGEN 


BAUSTELLE UNO-CITY 
PFAHLGRÜNDUNG, RAMMEN VON FERTIGTEILPFÄHLEN 2 33, NEIGUNG 4:1 


HOLZZENTRUM NEULINGEI 
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Reichsortiertes Lager an trockener Fichte, Kiefer, Lärche, Buche nat., Buche ged. la, Nuß, Eiche — Inländ. und Importware slavonisch/Spessart, 
Ahorn, Esche, Rüster, Erle und Linde in importierter la-Qualität. — Sipo-Mahagoni, Oregon Pine, Hemlock, Andiroba, Meranti, Redwood, Ramih, 
Teak — SPAN-FASER-Kunststoffplatten, DOUGLAS-FIR-Wandpaneele. ; j ; 
Profilschalungen und Schiffboden in Fichte, Kiefer, Lärche, Hemlock, Ramin, nord. Fichte/Kiefer, Brasilkiefer, Redpine, Oregon Pine, Redcedar, 
N Meranti. : : 

Klebe- und Stabparketten aus Exotenhölzern und la Importeiche — Voll- und Halbjalousie-Falt- und Pendeltü i ü aus 
DOUGLAS-FIR — Bau- und Zimmereiholz, Paletten — Holzschutzmittel in diversen et aan sone BAUSSLNOANGSTTEN 


Zuschnitte — Fachmännische Beratung — Kisten — Überseeverpackung — Paletten: alles aus eigener Erzeugung. 


